取扱説明書 
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この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。 

取扱説明書は保証書と共に大切に保管して < ださい。 
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安全上のご注意 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


[ A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性が想定される」内容です。 

J 

[ A ミ主意 

N 

この表示の欄は、「障害を負ラ可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 

J 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です) 


0 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

J 

〇 

N 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 

J 


A 警告 


《据え付けるとき》 


■アース脂地)を確実に行う 



故障などによる漏電により、感電 
の原因になります。 

•アースエ事は必ず販売店に依頼 
してください。（だ6ページ） 


■ 湿気の多いところや水のか 
かるところには据え付けな 
し、 



電気部品の絶縁び悪くなり、感電 
や火災の原因になります。 


■ 巧が丈夫で水平なところに 
据え付ける 



不安定な所に据え付けますと、ドア 
の開閉などで冷蔵庫び倒れ、けびの 
原因になります。（だ6ページ） 


■地震などによる転倒防止の 
処置をする 



転倒し、けがの原因になります。 
(だ6ぺージ） 


《巧動-運搬のとを》 

■冷蔵庫を運搬するときは前 
脚部とテー刀レ後部を持つ 


〇 

前脚部と 
テ-刀レ後部 
を持つ 



ほかの部分を持つと、手びすべつ 
てけびの原因になります。 

•必ず2人(上で運搬してくださ 
い。 
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《電源や電源プラグ•コードは》 


■コンセントや配線器具の 
定格を超える使い方や 
交流100 vm 外での 



他の器具と併用すると、分岐コン 
セントび異常発熱して発火するこ 
とびあります。 

•定格1己 A じ(上のコンセントを単 
独で使用してください。 

■電源プラグは根元まで確実 
に差し込む 

〇 

確実に 
差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発 
熱による火災の原因になります。 
•傷んだ電源プラグ、ゆるんだコン 
セントは使用しないでください。 



■電源コード•電源プラグを 
破損するようなことはしない 


0 

禁止 


傷つけたり、力にしたり、 
熱器具におづけたり、無里 
に曲げたり、ねじったり、 

弓 I っ張ったり、重しみのを 
載せたり J 令蘭車で押しつ 
し けたり、束ねたりしない； 



■電源プラグのほこりは定期 
のに取る 



電源プラグにほこりなどびたまる 
と、湿気などで絶縁不良となり、 
火災の原因になります。 

•電源プラグを抜さ、乾いた布で 
而いてください。 


傷んだまま使用すると、感電- 
ショート-火災の原因になります。 
•電源コードや電源プラグの修理 
は販売店にご相談ください。 


■電源プラグはコードが下向 
きになるよう差し込む 


〇 

コードを下 
向さにする 



逆に差し込むとコードに無理びか 
かり、シヨート*過熱し、感電* 
発火の原因になります。 


■めれた手で電源プラグの抜 
き差しはしない^ 

めれ手禁止 

5 


感電の原因になります。 



■ 電源に外部で入切するス 
イッチは使用しない 



圧縮機の故障の原因になります。 


《お手入れのとま》 


■冷蔵庫のお手入れの際は必 
ず電源プラグを抜く 


€ 

電源プラ 
グを抜く 

感電やけびの原因になります。 

参必ずプラグを持つて抜いて < だ 



■据え付け時やお手入れをし 
た後に蒸発皿が正しく取り 
付け5れているかを確認す 
る 

〇 

黑発曲を 
確認する 



さい。 

■ 庫内なを交換するときは交 
換する前に電源プラグをコ 
ンセントか5抜く 

電源プラ 
グを抜く 

感電の原因になります。 


正しく取り付けられていないと、 
除霜水び漏れ、床や壁などを傷め 
る原因になります。（だ8ぺージ) 

■ 庫内なは指定のものを使う 

〇 

指定のちの 
を使う 

指定(外のわのを使ラと、火災の 
原因になります。（だ7ページ） 



■電源コードを機械室内部に 
入れない 

〇 

機械室内部 
に入れない 

圧縮機や配管の熱でコードび劣化し、 
ショート-火災の原因になります。 
•据付の際は、コードび機械室内 
部に入らないよラテープ等で固 
定してください。 



《巧案ずるとを》 


■ リヴイクルのときなど保管 
時の幼児閱じ込みが懸、念さ 
れる場合はドアパッ夺ング 
をはずす 








《ちしちのとを》 


■製品の異常や故障のときは 
電源プラグを抜き運転を中 
止する 

€ 

電源プラ 
グを抜く 

感電やけびの原因になります。 

参必ずプラグを持って抜いて<だ 
さい。 



■分解-修理-改造は絶巧に ■可燃性ガスが漏れていると 
しない ^ ^ きは冷蔵庫に触れず窓を 

開けて換気する 

〇 

換気を 

発火したり、異常動作してけがの す& 

原因になります 電源プラグの抜さ差しなどの火花 

•分解•修理び必要なとさは、販 で引火爆発し、火災や、やけどの 

売店へご相談ください。 原因になります。 




A 警告 


■冷蔵庫背面の機械部に手を 
入れたり圧縮機に触れない 


接触禁止 



高温ですので、やけどやけびの原 
因になります。特に幼児び手を触 
れないよラに、据え付け時注意し 
てください。 

■可燃性 スプレーを 近くで使 
ねない 


0 



0 


■/如がみ 

inlW 


ベンジン.エーテル • L P ガス. 
シンナー-接着剤などは引火爆発 
する危険びあります。 


《ふだんご巧用のとを》 

■テーブルには不安定なものを 
置いたりひさし部分に重量を 
かけない 


■ テースレの上に水を入れた 
容器を置かない 


0 


^— 

S 

知 

r 




ドアの開閉などで落下し、けがの 
原因になります。 


水めれ禁止 


こぼれた水で電気部品の絶縁び悪 
くなり、感電、火災の原因になり 
ます。 


■ ドアにぶ5下がったりしない■本体や庫内に水をかけない 


0 


禁止 パ 。I II 

弓 I 火して火災の原因になります。 

■引乂しやすいらのは入れない 




倒れたり、手をはさんだりして、 
けがの原因になります。 

■薬品や学術試料を 
保をしない へ 


水めれ禁止 


電気部品の絶縁び悪くなり、感 
電*火災の原因になります。 


0 


禁止 

揮発性の薬品など、厳しい管理の 
必要なわのは、家庭用冷蔵庫では 
保をでさません D 
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A 迁思 


《ふだんご巧用のとを》 


■冷凍室内の食品や容器(とく 
に金属製のもの）にはめれ 
た手で触れない 



■食品は棚より前に出さない 

11づす 

禁止 

ビン類などび引つ掛かつて落下 
し、けがをする恐れびあります。 



凍傷になる恐れびあります。 


■小物ポケットに不安定で倒 
れやすいビン類やカン類を 
立てて入れない 



■におったり変色した食品は 


食べない 


Q 

禁止 



落下してけびをする恐れびありま 
す。 


腐敗により、食中毒などの病気に 
なる恐れびあります。 


■ちま室にビン類を入れない■慮!説諭蔵庫 



中身び凍つて割れ、けがをする恐 ドアを開けたとさ、足の甲などに当 

れびち0まず。 たり、けびをする恐れびあります。 


■冷蔵庫底面(し手を入れない 



清掃するとさ底面に手を入れると、 
鉄板で手を切る恐れびあります。 


■ ドアをいきおい良く閉めな 
し、 



ドアポケットに収納したビン類び 
転びり落ちる恐れびあります。 
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据え付けるときは 


本冷蔵庫は屋内で 
使用してくださし、。 


周囲にずを間を 


巧が丈夫で水平なところに 


♦図のようにすさ間をとってくださ 
し、すさ間をあけませんと、放熱 
び悪くなり、電気代び増えたり壁 
材び変色したり巧れたりします。 

• 冷蔵庫本体背面の蒸発皿び壁に触 
れますと、振動音び発生すること 
びありますので、壁から離してく 
ださい。 


A 警告 


I 電源プラグを冷蔵庫の背面で巧 
し付けない 



電源プラグび傷付き、過熱•乂 
災の原因になります。 



熱気•湿気の少ないところに 

• 直射日光やガスレンジなどの熱影 
響を受けますと、冷却力び悪く 
なったりします。 

• 湿気や水びかかったりしますと、 
絶縁び悪くなったり、さびたりし 
ます。 


※硫化ガス噴出の温泉地区等に据 
え付ける場合は、配管の防さび 
処理び必要となる場合びありま 
すので、あらかじめ販売店また 
は TEL 0120-3 に 1-1 1にご相 
談ください。 


• 調節脚を矢印の方向に回して床に着け、 
安定させます。 

不安定な据え付けは、騒音や振動の原因 
になります。 

•じゆうたん-畳などの床面び弱い場合 
は、下側全面にしっかりとした板を敷い 
て < ださい。 

冷蔵庫の底の熱による床の変色も防げま 




A 注意 

• 巧が丈夫で水平なところに据え付ける 

不安定な所に据え付けますと、ドアの開閉など 
で;令廟載が到れ、けびをする恐れびあります。 

• 蒸発皿び正しく取り付け 5 れているかを確認する 

正しく取り付けられていないと、除霜水び漏 
れ、床や壁などを傷める恐れびあります。 




万一の地震にそなえて 

• テーブル背面の両端に冷蔵庫用転 
倒防止ベルトを掛け、先端を丈夫 
な壁や柱に固定してください。 



「冷蔵庫用転倒防止ベルト」(別売品） 
部品番号： R -826 CV -3 日日り本入 
り）を2本使用 

詳しくは販売店にご相談ください。 


移動ずるときは 

• 必ず電源プラグを抜いてください。 
•食品を取り出し、蒸発皿の水を捨て 
て < ださい。 

•運搬するとさは、図の位置に手をか 
けて < ださい。 

転居などで運搬ずるとき 

•横積みしないで<ださい。故障の原 
因になります。 

• 己 0-60 HZ (ヘルツ)共用です。 


_ A 迂意 _ 

•冷蔵庫を運搬するときは前脚部と 
テーブ )レ後部を持つ 

ほかの部分を持つと、手びすべって 
けびをする恐れびあります。 


必ず2人上で運搬してください。 



アース線の接続について 

感電防止のため、±間-洗い場の床-地下室など湿気や 
水気のある場所に据え付ける場合は、必ずアースをして 
<ださい。 

別売品：「アース線 (2 .己 m )」 

部品番号： NVV -6 日 R 6 己 S 
• コンセントにアース端子びある場合 
アース線(付属していません)を使い、背面下部の〈アー 
ス接続ねじ〉に接続してください。 


アース接続ねじ 



• コンセントにアース端子びない場合 
お買い上げの販売店または電気工事店に依頼し、アー 
スエ事 ( D 種接地工事有料)をしてください。 


次のようなところに接続しないでくださし、 
•水道管•ガス管(爆発•引乂の危険） 

• 電話線のアースや避雷針(落雷のとさ危険) 




A 警告 




•アースを確実に取り付ける 

アースび不完全な場合、故障や漏電のとさに感電す 
る恐れびあります。 


漏電しゃ断器について 

水気の多いところ(魚店-豆腐店など常時床面に水気のあ 
るところ）に据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断 
器を設置することび義務づけられています。詳しくはお買 
い上げの販売店にご相談ください。 
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> 冷蔵庫は階品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも階品び傷むことにある程度のブレーキをかけるもの」 
です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を/こ\がけてください。 


唐巧を清掃ずる 

しめらせた柔らかい巧で清掃する。 



>冷凍室ドア及び冷蔵室ド 
アポケット付近にルさな 
穴が開いていますが、製 
造上必要なものであり、 
異常ではありません。 



専用コンセントに接続ずる 

電源プラグは根元まで差し込む。 

•据え付け後は、すぐに専用コンセントに接続できます。 
♦周波数は己 0/60 HZ (ヘルツ）共用です。 


電源10 0 V 
定格1日 Aiil 上 


^分;ちえてか目 SfiS を入れる 

Jr 充分に冷えるまで約4時間、夏場など外 J 


b — 


夏場など外気温の高いとさは、半曰上 


かかることがあります。 


約4時間 
待って 


こんなとをには ••• 


■ 停電したときは 

•ドアの開閉を、でさるだけ少なくしてぶ [ 

ください。 

•新しい食品の貯蔵は、庫内の温度を高 I Jf ^7 
_くするので、避けてください。_ 

■ 長時間使わないときは 、、~_ 

•カビび生えたり、においびこもつ 
たりしないよう、庫内を清掃し、.這、、|み 
2〜3曰ドアを開けて乾燥させて 
ください。 

■ 庫巧'灯を交換するとさは 

•交換する前に、必ず電源プラグを抜いてください。 


■ 塗装面に傷がついたときは 

放っておくと、さびび発生しますので、早めに処置し 
てください。 

《簡単な処置方法》 ^^、 

•小さな傷は、シールをはる。 / P ) 

•大きな傷は、防水性のある壁 を 

紙をはる。 

(さびは、紙やすりで落してから ） L \ 


A 警告 

>庫内なを交換するとさは交 
換する前に電源プラグをコ 
ンセントか！5抜く 

感電の原因になります。 

>庫内なは指定のらのを使う 
指定!^^外のちのを使用する 
と、火災の原因になります。 


庫内なのごま夕 

形名をご指定のうえ、お 
買い上げの販売店でお求 
め下さい。 

庫内好11 0 V 1日 W 

ガラス球形式 T 20 
□金 E 12 


庫内なカバーの外しかた 

• 庫内灯カノ く一下面を上に押し上げなびら庫 
内灯カバーを庫内側にまわして外してくだ 
さい。（庫内灯カバーび割れないよラツメ 
部を両手で押してください。） 


庫内な カバー 
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ビール、牛乳などの貯蔵 
にご利用ください。 
〈ご注意〉 

1.己 L じ(上のぺットボトル 
は、ボトルポケットの左 
端の凹みのあるところに 
収納してください。その 
他のところに入れると、 
扉び完全に閉まらなくな 
る場合びあります。 


野菜や果物などの貯蔵に 
便利な容器です。 


詳しくはが6ページ 


※製品は改良のためイラストと相違することびあります。 


CSD 


蒸発皿の取り付けかたについて 

取り付けるときは、圧縮機上部のブッシュに 
蒸発皿取手部のボスを差し込み、蒸発皿の取 
手部び冷蔵庫本体に当たるまで押し込んでく 



圧縮機 


テーブルについて 

熱くなる器具は、載せないでください。 

耐熱温度は] 00むです。 

また、2己 kg じ(上のものは載せないでください。 
変形したり、変色したりします。 


製氷皿か5氷を取り出すとき 


• 製氷皿の両端を軽くひねってください。 


•製氷皿は、図のような方向に 
折り曲げないでください。 
割れることびあります。 



•冷蔵室の棚の奥に豆腐-野菜などの水気の多い食品を入れておきますと、食品び凍結すること 
びあります。 

•冷凍室にビン類を入れないでください。中身び凍って割れることびあります。 
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■ 温度調節ダイヤルは、下表を目安に調節してください。 



•表の温度は周囲温度、ドア開閉、食品の入れ具合によって変化します。 

•表の温度は、周囲温度 (3 ぴ C ) で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したとさ、庫内のほぼ中央下よりで測定した 
値です。 

♦冬季にアイスク U —ム等を保をする場合は、ダイヤルの目盛を" 7" 側にセツトしてお使いください。 


お喊の•温度調節ダイヤルを"□"に、あるいは電源プラグを抜いて運転を停止させたときは、己分(上間をお 
いて運転を開始させてください。すぐに運転を開始すると圧縮機の運転びうまく行われません。 


庫内の食品温度のはかり方 

庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、 
使用条件などにより変化します。 

しかし、庫内の食品は、8割前後び水分であるた 
めに比熱び大さく、その温度は空気のように大さ 
く変化はしません。 

従って一般の空気温度をはかる温度計では変化 
の少ない食品温度の測定びでさません。 

冷蔵庫用温度計 
部品番号 R -624 F 巳023 


•冷蔵庫用温度計の測定値は、ドア開閉頻度、外気温、設定場所、庫内の冷気対流、圧縮機の運転•停止、などの影響を受けて 
変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。 


お制の •温度調節ダイヤルの目盛を" 1" じ(下にしておきますと、氷びできるまでに長時間かかることびありま 
す 0 

•ダイヤルの目盛を"5〜 7" に合わせた時は強力に冷えますので、長く運転しますと庫内び冷えすざて 
食品び凍結することびあります。ご用びすみましたら元の目盛に戻してください。 

• ダイヤルは"□"から" 7" へは廻りません。 

•電源プラグをコンセントから抜いたとさは、次に電源を入れるまで5分じ(上間をおいてください。すぐ 
に電源を入れますと、圧縮機の故障の原因になります。 

•冷蔵室内の食品び凍るとさは、温度調節ダイヤルを" 1" 側に廻してください。 


そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に 
おい温度を示す〈冷蔵庫用温度計〉を発売していま 
す。ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談 
ください。 

なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品相 
当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に 
約1日 Occ の水を入れた容器を置さ、感温部を3時 
間ほど浸しておくと、食品におい温度び得られま 
す。 
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霜取りのしかた 



■ 冷却器びプラスチック内箱の裏側にあるため、内箱表面に多量の霜 （1 cm じ(上) 
びつさますと冷却力び低下します。 

早めに霜取りを行ってください。 


霜取りの方法 


>霜び少ないとさや、やわらかい霜のとさは付属の「霜取り用へラ」を使って取 
り除いてください。冷却運転を止めずに霜取りびでさます。 

>氷状の霜のとさ 

(1) 食品および製氷皿、冷凍室中たなを取り出した後、温度調節ダイヤルを 
「霜取り」にして冷凍室ドアを開けてください。 

(2) 霜びとけて冷凍室底部にたまります。このたまった氷を付属の「霜取り用 
ヘラ」または布で取り除いてください。（お湯やヘアドライヤーなどで加 
熱しないでください。内箱表面び変形することびあります。） 

(3) 霜取りび終了したらダイヤルを元の位置に必ず戻してください。迫然式霜 
取りのため周囲温度等により多少霜取り時間び長くなることびあります。） 

>冷蔵室の霜取りは自動的に行います。除霜水は後部にある蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 

>ドアの開閉の多いとさや、周囲温度び高いとさには、圧縮機び運転しつづけ、一時的に霜び多くなることがあ 
ります。冷凍室内に着いた霜は、霜取りを行ってください。（冷蔵室の霜は、自動的に霜取りを行います。） 

>冷蔵庫内に食品び入っている場合は、霜取り中でさるだけドアを開けないで庫内の食品の温度び上がらないよ 
つにしましよつ D 

一方、庫内に食品び入っていない場合は、ドアを開放して庫内を早く暖めますと、霜取りび早まります。 



A 迂局 


>冷凍室に霜び多量についてから霜取りをしま 
すと、とけた水び冷凍室からあ而れて流れ出 
し、床をめらしてしまいます。 

霜のとけ具合をとさどさ確認し、あ而れる前 
に氷や水をすててください。 

万一、霜び多量についた場合は、冷凍室手前 
側に大さめの布(タオル等 ） /c 
をしいてとけた水び床にた 
れないよラにしてから霜取 
りを行ってください。 



A 警告 


•霜をとるのに冷却器に水やお湯をかけない 

電気部品の絶縁び悪くなり、感電•火災の原 
因になります。 


• 冷凍室表面はプラスチックで傷びつさやす 
v け•、一 く、霜がまり]いた容器、食□□□などを取ると 

さは先のとびった棒や、ナイフ、ドライバー 
などの金属は絶対に使用しないでください。 
内箱表面や冷却器に穴びあさ、冷え具合び悪 
くなったりガスび逃げて冷却作用びなくなり 
ます。 

この場合の修理は、無償修理の期間中でわ有 
料となります。 


•長期間留守にするとさ、または、お使いにな 
らないとさは、冷蔵庫の電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。 

このとさ、霜びたくさんついている場合は、 
霜びとけて冷凍室から水びあ而れる恐れびあ 
りますので、ご注意ください。 

•温度調節ダイヤルを"□"にした後、ダイヤル 
を元の位置にもどす場合は、己分上間をお 
いて < ださい。 
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お手入れの方法 


1 電源プラグを必ず抜き、点検をします。 

①電源コードに傷びありませんか？ 

②電源プラグび熱くなっていませんか？ 

2 やわらかい布にめるま湯を含ませて拭き取 
ります。 

巧れび落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を 
薄めて使い、その後めるま湯を含ませた布で 
店、さとって、にごい D 

参本体や庫内に水をかけないでください。 


3 水滴が残っていたら、さ!5にから拭きをし 
ます。 

4 蒸発皿が正しく取り付け5れていることを 
確認します。 

5 電源プラグを、コンセントにしっかり差し 
込みます。 

•不審な点びありましたら、すぐにお買い上げの 
販売店へご連絡 < ださい。 


お手入れのポイント 



ドアパッ丰ング 

巧れやすいところです。 

下側わよく而さます。 

汁到す 

巧れや汁びたまつたら而さ取 
ります。 


排水口、蒸発皿 


>半年に]回程度掃除します。水あかやホコ 排 

U びたまると、排水や蒸発びしにくくなり 
ます。 排水口 


排水□お手入れ箇所 


>食品の収納は野菜ケース上側棚の奥までと 
して排水□部には載せないでください。（食壺発皿/ 
品び排水□部に載りますと、水たれや、凍 
結の原因になります。） 



圧縮機 


_ A 言口 _ 

•お手入れの際は電源プラグをコン 
セントか5抜くまためれた手で抜 
き差ししない 

感電の原因になります。 

• 電源プラグの刃及び刃の取り付け面 
にほこりび付着している場合はよ 
<ふさ取る 

ほこりで電気びショートしやすくな 
り、乂災の原因になります。 

♦ 電源コードや電源プラグび傷んでい 
たりコンセントの差し込みびゆるい 
ときは使用しない 

_感電•ショート•乂災の原因になります。 

• 水をかけない 

電気部品の絶縁び悪くなり、感電- 
乂災の原因になります。 


广 A 注意 _ ] が腳 a 

• 冷蔵庫の底面に手を入れない 

冷蔵庫の底面には鉄板びあり、けび 
の恐れびあります。 

• 冷蔵庫の背面の機械部に手を入れた 
り圧縮機にふれない 

高温ですので、やけどやけびの恐れ 
びあります。 

♦お手入れのあとは蒸発皿を正しく 
取り付ける 

正しく取り付けられていないと、除 
霜水び漏れ、床や壁などを傷める恐 
_れびあります。_ 

♦をしご不審な点びありましたら、すぐ 
にお買い上げの販売店にご連絡くださ 
し、 


•食用油および、かんきつ類の皮に含まれる 汁び付いた場合 

は而さ取ってください。プラスチックび変色したり割れる 
ことびあります。 

• 食品などの汁や殺虫剤がドア表面に付いた場合は、すぐふ 
き取ってください。そのまま放置しますと、変色したり、さ 
びが発生することがあります。 

•化学ぞうきんをご使用の勵ホ、その注意書に従ってくださし、。 
•次のようなものは使わないでください。 

塗装面や部品を傷めます。 

シンナ ー• ベンジン-アルコール•石 
油-粉石けん-みびさ粉-アルカ U 性洗 
剤•弱アルカリ性洗剤•ワックス•熱 
湯•酸•たわしなど。 

特にアルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤 
はプラスチックの表面を黄変させたり、 

プラスチックび割れることがあります。 

•市販の袋入り寒冷剤(硝酸、尿素含む)は入れないでくださし、。 
中身が漏れたり、白い粉が出るとさびの原因になります。 
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次のことをお調べください 

全く冷えないとき 

• 電源プラグび抜けていませんか？ 

• ヒューズ や ブレーカーび 切れていませんか？ 
•停電ではありませんか？ 

•温度調節ダイヤルび"□"になっていませんか？ 

よく冷えないとき 

• 温度調節び適正になっていますか？ 

•直射日光び当たったり、おくにガスレンジなどび 
ありませんか？ 

• 据え付け直後ではありませんか？ 

(冷えるまでに約4時間、夏場は半曰上かかる 
ことびあります。） 

•温度調節び"1"側になっていませんか？ 
温度調節を" 4 " または" 7 " 側に廻してください。 
•熱いわのを入れたり、ドアをひんぱんに開けてい 
ませんか？ 

• 食品を詰めすざていませんか？ 

• 周囲の風通しはよいですか？ 

• ドアび食品に当たって半開さになっていません 
か？ 

• ドアパッキングと本体の間にビニール袋などはさ 
まっていたり、すさ間びあいていたりしませんか？ 
• 夏場特に暑い時期ではありませんか？ 
温度調節を" 7 "側に廻してください。 

(周囲の温度び高いとさは、冷却力び低下し、アイ 
スク U —ムび柔らかくなったり、ドアポケットの 
温度び高くなることびあります。） 

冷蔵室で食品が凍結ずるとき 

• 温度調節び適正になっていますか？ 

•周囲の温度び5む1^(下になっていませんか？ 
•水分の多い食品を、棚の奥に入れていませんか？ 

巧面や庫内に水がたまるとき 

•蒸発皿び正しく取り付けられていますか？ 

• ドアび食品に当たって半開さになっていませんか？ 

庫内のにおいが気になるとを 
•においの強い食品を、ラップしないで入れていま 
せんか？ 

音がうるさいとき 

•床びしっかりしていますか？ 

•据え付けび悪く、びたついていませんか？ 

• 冷蔵庫び壁などに触れていませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲に容器などび落ちていませんか？ 
•蒸発皿び壁などに当たっていませんか？ 

• 蒸発皿びはずれていませんか？ 


これは故障ではありません 

水の流れるような音などがずる 

冷却のための液(冷媒)び流れる 
音です。圧縮機の停止中にわ聞 
こえることびあります。とさど 
さ、さしみ音のすることびあり 
ますび、これは冷却器の周辺材 
料び収縮-膨張をするために発 
生する音です。 

ドアを閉めた直後、ずぐにドアを開けよ 
うとずると、ドアが重く感じる 

庫内に入った空気び急に冷やされて、庫内の圧力び 
一時的に庫外より低くなるためです。 

外側やテーブルに露が付く 

周囲の湿度び高いとさ、外側に露の付くことびあり 
ます。また、テーブルの上にジャーやレンジなどを 
置いたり、雑誌やボックスティッシュなどを置さま 
すと、テーブルに露び付くことびあります。これは 
コップに冷たい水を注いだとさまわりに水滴び付く 
のと同じです。 

乾いた布で而さ取ってください。 

冷蔵庫の前面や側面が熱 < 感じる 

露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため 
で、食品の貯蔵には影響ありません。 


■1 U 上のことをお調べになり、それでち具合の悪いとき 
は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
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仕様/冷凍室の性能 



お 名 

R -12 VA 

部品 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

棚 . 3 

製氷皿 . 1 

蒸発皿 . 1 

甲 S ちち / T- つ . 1 

定格内容積 

]] 己 L (冷凍室 41 し冷蔵室 74L) 

外お寸法 

巾畐 4 己己 mmx 奥手 5 己 3 己 mmx 高さ] ] 己己 mm 

電源卜 R ) 長さ 

2m 

軍で乂ス乂 1 

霜取り用へフ . 1 

卵ケース . 2 

定格電圧 

lOOV 

定格周液数 

己 0/60HZ 共用 

電動機の 
定格消費電力 

己 OHz 

7 己 W 

60Hz 

7 己 W 

電熱装置の 
定格消費電力 

己 OHz 

8W 

60Hz 

8W 

消費電力量 

冷蔵室ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

37k 呂 

•「定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C 98 日 1) に基づさ、庫内部品のうち冷やす機能に影響びなく、工具 
なしにはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。 


冷凍室の性能 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は(フォ~スタです。 

冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9607)に定められた方法で試験したとさの、冷凍負荷温度(食品 
温度）によって表示しています。 


f 記号 

フォースター 

〇ツースター 

冷凍負荷温度(食品温度） 

-1 (下 

-1 2むじ(下 

市販冷凍食品の貯蔵期間の目安 

約3ヶ月 

約]ヶ月 


■ JIS の試験方法は次の通りです。 

•冷蔵室の温度び〇でじ(下とならなし觸囲で、最も低い温度になるよう温度調節をして、試験を行います。 

•冷蔵庫の据え付け場所の温度は、]己〜30での範囲を基準としています。 

•冷凍室定格内容積1 00 L あたり4.己 kglU 上の食品を24時間 iU 内で一] 8° C 1 U 下に凍結できる性能の冷凍室を、 

フ オース ター室としています。 

■市販冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類-店頭での貯蔵状態-冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安 
としてご覧ください。 
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(必ずお読みください） 

保証とア フターヴー ビス 

保証書(別添） 

保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただ 
き、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、 食品の補償など、商品修理 lit 外の責は 
ご容赦ください。 

保証期間 

お買い上げの曰から 1 年間です。 （ただし、冷凍サイクルは日年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることびありますので、保証書をよ<お読み<ださい。 

補修用性能部品の保有期間 

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 9 年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

転居されるときは 

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前をって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での曰立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 

ご不明な点や修理に関するご相談は 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または TEL01 20-312]-68 にお問い 
合わせください。 

修理を依頼されるときは(出張修理） 

12ページにしたがって調べていたださ、なお異常があるとをは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。 

■ご連絡していただきたい内容 


品名 

曰立冷凍冷蔵庫 

形式 

R-12VA 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印などち併せてお知らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



※形式は保証書にも記載されています。 

■保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださます。 

■ 保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理させていたださます。 

■修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品げ+出張料 

などで構成されています。 

4,、1 I ~故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などび含まれます。 

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。 

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合びあります。 
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曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


<鼓里などアフターヴービスに 


商品情報やお取り扱いに 

関するご相1 炎は 


ついてのご相1 炎は 

TEL 01 20-31 21 -68 


TEL 0120-312 M 1 

FAX 01 20-3121-87 


FAX 01 20-3121-34 

(受付時間）36己曰/9:日日〜] 9:00 

V y 


(受付時間)9:□日〜17:3日 
携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 

曰曜-祝曰と年末年始-夏期休暇など弊社の休曰は 
休ませていたださます。 


愛情点巧 



長年ご使用の冷蔵唐の点検を 


こんな症状はありませんか 

♦電源コード、プラグび異常に熱い。 
♦電源コードに深い傷や変形びある。 
♦焦げ臭いにおいびする。 

参冷蔵庫床面に いつを 水びたまっている。 
♦ぴりぴりと電気を感じる。 

♦その他の異常や故障びある。 




故障や事故防止のため、コ 
ンセントから電源プラグを 
はずして、必ず販売店に、 
点検-修理をご相談くださ 
し、費用など詳しいことは 
販売店にご相談ください。 


廃棄時にごま意願います。 

2日01年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と再商品化など料金 （ U サイクル料金)をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に 
引さ渡すことび求められています。 


お客様メモ 



購入年月曰-購入店 
名を記入しておいて 
< ださい。 サービス 
を依頼されるとさに 
便利です。 


お買い上げ曰 

年月 曰 

形名 


購入店名 

V 

電話 ( ) 

J 


做日立アプライアンス株式会社 

干]日己- 84] 日東京都港区西新橋 2-1 己-12 SIS (03) 3502-21 11 


函 
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